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1) Ne JAMAIS maltraiter les animaux : si 
lanimal reagit au cours du travail malgre 
I'anesthesie, completer la dose d'anesthesique 
(rat) ou refaire la demodulation ou la 
decerebration (grenouille). 



2) Sac rifier le rat a la fin de chaque TP en 
sectionnant les carotides pour provoquer une 
hemorragie. Jeter a la poubelle speciale I’animal 

apres avoir verifie qu’il est bien mort. 



3) Laisser le plan de travail propre avant de 
quitter la salle : essuyer les traces de sang, 
rincer la verrerie, jeter tous les dechets 


4) Se nettoyer longuement les mains et les 
ongles au savon avant de quitter la salle. 
Porter une blouse blanche pour proteger ses 
vetements . 



5) Bien entretenir son materiel de dissection : les 
petits ciseaux doivent servir exclusivement aux 
canulations et tout le materiel doit etre 
soigneusement nettoye et seche apres chaque 
seance de TP. 



Produit utilise : 


■ 

Ethyl urethane 


Anesthesique non reversible 
Solution mere a 10 g /100 ml 



Dose a injecter: lg par Kg de rat 


Type d'injection : intraperitoneale 







La contention du rat se fait par la 
peau du do s qui doit etre bien tendue 
afin de I'empecher de tourner la tete 
et eviter ainsi les eventuelles 
morsures. 


Le plus terrorise, c’est moi !!! 
Ne me fais pas mal !!! 


Attention 


L 'aiguille doit etre de bonne quaiite afin de ne pas maitraiter i'animai 






Aiguille perpendiculaire a I'abdomen 
Enf oncer les deux tiers de I'aiguille 


Aiguille non perpendiculaire : risque 
d’injection sous-cutanee 




Eviter de piquer au niveau du foie et de I’estomac ▼ 
(risques d'hemoppagies internes fatales) ' 


3) MATERIEL 






rr I 


Fil 





I 



Catheters divers 

/ 


i 


Seringue de 1ml 
remplie de NaCl 9 o/oo 





Ne pas trop serrer les nceuds coulants autour des pattes 


Attention 



4) UES €/\NUl/\TIONS 



4 




Role : 2 veines jugulaires droite et 
gauche ramenent le sang de la fete 
au coeur. 



Emplacement : le cou 

Utilite de la canulation : injection 
intraveineuse d'une hormone ou d’un 
produit pour etudier ses effets 




Sens de circulation 
du sang 






C oeur 


l« r « Ligature 


2eme Ligature 


Veine Jugulaire 


V 


Catheter 

utilise 





2) Introduire le catheter 
dans I* hemisection 


1) Real iser une hemisection 




l kre Ligature 
serree 


2 eme Ligature 

XX 


3)Serrer 

(Double noeud) 


Ne pas enfoncer le catheter jusqu'au coeur 


Attention 





Lv 


■ 


V I 

■i 

Attention 



Verification de la canulation de la 



2) Aspirer delicatement 

3) Renvoyer le sang dans la circulation 


4) Laisser la seringue en place 


I 


Laisser la seringue de NaCI en place pour eviter les coagulations dans 

le catheter 



, 


Realise avec un animal sous anesthesie generate 


Emplacement aes jugulaires 


N. 






Realise avec un animal sous anesthesie generale 




Dilaceration des graisses sous-cutanees et 
separation des glandes salivaires 



Attention 


Ne pas utiliser de ciseaux pour dilacerer (doigts et pinces) 








Attention 



Pose d'une ligature serree cote tete et d’une ligature en 
attente sous la jugulaire cote coeur 


Ne pas isoler la veine des tissus sous-jacents pour la ligature cote 

coeur 




Realisation d'une hemisection sur la jugulaire 



Introduction du catheter dans la 

jugulaire 




Trochee 






Role : met en relation les voies aeriennes 
superieures avec les poumons 

Emplacement : le cou 

Utilite de la canulation : soulager les 

problemes respiratoires de I'animal 
generalement lies a I'anesthesie en lui 
permettant de respirer directement par 
tracheotomie 


Muscle sterno-hyoidien 


Attention 


La trachee artere doit etre canulee 

uniquement dans le cas ou I'animal 

presente des problemes respiratoires 

au cours de la manipulation (effet de 
I’anesthesie). 


Toutefois, cette canulation 
doit etre preparee a 
1‘avance : trachee artere 
degagee et ligature prete 
a etre serree. 





Realise avec un animal sous anesthesie generate 


Dilaceration a 
I'aide de pinces 


Muscle sterno-hyoidien 
entourant la trochee artere 






Slandes salivaires 
(apres dilaceration) 




Realise avec un animal sous anesthesie generale 





l 




L 


Ouverture du muscle sterno-hyoTdien por dilaceration 


Attention 


Ne pas utiliser de ciseaux pour dilacerer le muscle 
sterno-hyoidien (risque de sectionner une carotide...) 





Degagement de la trochee art ere apres 
ouverture du muscle sterno-hyoidien 





Pose d'une ligature en attente sous la trochee 




. Tete 


Realise avec un animal sous anesthesie generate 

v a 




A/e pas introduce !e catheter plus de 1 cm 


Attention 








Sens de la canulation de la trachee 



Catheter 



Canuler la trachee avec le bout rond du catheter ! 


Canuler la trachee vers les poumons I 


Attention 


Ne pas enfoncer le catheter dans les poumons I 











La bile secretee par le foie et la secretion pancreatique sont deversees 
dans le duodenum en passant par le canal choledoque 

izzj> Les nutriments issus de la digestion sont transports de intestin vers 
le foie par la veine porte 





Role : transport de lo bile et des secretions pancreatiques vers 
le duodenum 


Emplacement : relie le foie au duodenum en traversant le pancreas 
diffus. 


Utilite de la canulation : 

O recueillir la bile secretee par le foie 

O recueillir la secretion pancreatique (dans ce cas arrivee 
de la bile issue du foie est interrompue par la pose d'une 
ligature serree sur le choledoque a sa sortie du foie) 


Ligature 



1) Poser une ligature en attente sur le 
canal choledoque 


2) Charger le canal sur des plrxces fines 

3) Faire une hemisection sur le canal 

4) Canuler en direction du foie 

5) Serrer la ligature 

/ 


+ 


Bile 





Reperer I’apophyse xiphoTde qui servira de point 
de depart a I'ouverture de I'abdomen sur 2 cm 





Emplacement 
de I'estomac 



Tete 


Base du Foie 

1 iL 


Estomac 


oque 


Duodenum 




Queue 


se avec un animal sous anesthesie generate 


Ne pas manipuler le duodenum avec des pinces (risques hemorragiques ) 


Attention 













Realisation d'une hemisection sur le canal choledoque 


* > v , 




Realise avec un animal sous anesthesie generate 



Bile progressant 
dans le catheter 


Canal choledoque canule 


mm mm 

D) Canulation de la vessie 

■fl 


Utilite : mesurer la diurese en recueillant directement les urines 







Ligature 
en attente 



VESSIE 


Catheter 

4 


Urines 


+ 






Ligament 


Vessie 


- 






vec un animal sous anesthesie generate 




Realisation d'une hemisection a I'apex de la vessie 


Catheter a embout rond 





Progression de I'urine 
dans le catheter 




? generate 






Ligature serree sur le catheter 




t; 


Vessie can ulee 



Verifier que le bout du catheter est bien libre a I'interieur de la vessie 


Attention 



D) Canulation de la carotide 

(et reperage des nerfs vagues) 


Role : 2 arteres carotides droite et gauche 
transportent le sang du coeur vers la tete 

Emplacement : le cou, a I'interieur du muscle 
sterno - hyoTd ien 


Tronc 

vaguo-carotidien 

l Jugulaires 


Utilite de la canulation : prelevement de 
sang 





Separation du nerf vague et de la carotide 



Tronc 

vaguo-carotidien 

i 


Separation a I aide 
de pinces fines 


Isoler la carotide 
et le nerf sur un 
fil et tirer 
delicatement pour 
les separer sur au 
moins 1 cm 


Ne pas abtmer le nerf avec les p ir\ces : fragile !!! 


Attention 




Degagement de la trachee artere apres 
ouverture du muscle sterno-hyoidien 



m *#■ 




Glisser les pinces fines fermees 
entre le nerf vague et la carotide 



Realise avec un animal sous anesthesie generate 


Separation du nerf vague et de la carotide droits 



Realise avec un animal sous anesthesie generate 



Separation du nerf vague et de la carotide droits 




Catheter rempli de NaCI 9°% 
et bouche a son 
extremite exterieure 



Ne jamais oublier de poser la 
pince a arteres avant de 
realiser I'hemisection : 
hemorragie immediate et 
mortelle 


Ligature serree 



Sens de circulation 
du sang 


Ligature en attente 


Pince hemostatique 








Pour prelever du sang a partir d'une carotide : 



Carotide 


1) Sectionner I'extremite 
du catheter 




f 


2) Ouvrir la pince hemostatique 



A 


4) Refermer la pince hemostatique 


<=■ 3) Prelever le sang dans un tube 




Ligature serree 


Pince hemostatique 


\ 


Realise avec un animal sous anesthesie generate 

Realisation dune hemisection sur la carotide droite 








Canulation de la carotide droite 



Realise avec un animal sous anesthesie generate 



Attention 

Le sang restant dans le catheter 
apres prelevement doit etre 
renvoye dans la circulation 
generale a I'aide dune seringue 
af in d eviter toute coagulation au 
sein du catheter 
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nos irrempCagahCes techniciens sans qui (es 
jl travail^ de PhysioCogie Jlnimaie ne seraient 

pas ce qu ’its sont. 

,eur mot <£ ordre : efficadte proprete et 
J sourire . . . 
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fMerct s noire Ucknicim 
animafier Mderrahmam, ainsi 
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20 am ms exigences (es pCus 
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